Bremsschuhe brake shoes 049 


Bremsschuhe CARTRIDGE 


Allwetter + TÜV-GS geprüft 


Der optimale Ganzjahresbremsschuh für alle Witterungs- 


einflüße 


Bremsentyp: V-Bremse 


Felge: Aluminium 
Länge: 72 mm 
Schräge: 0° 


#320 042 01 VE = 10/200 Paar 


Brake Shoes CARTRIDGE 
All-weather + TÜV-GS tested 

Best all-year brake shoe for all atmospheric 
exposure 


Brake type: V-Brake 


Rim: aluminium 
Length: 72 mm 
Taper: 0° 


#320 04201 Unit = 10/200 pairs 


Bremsgummis CARTRIDGE 
Allwetter + TÜV-GS geprüft 


Passend für: Bremsschuh # 320 042 01 


Felge: Aluminium 
Länge: 72 mm 
Schräge: 0° 


#320 04301 VE = 10/200 Paar 


Bremsschuhe CARTRIDGE 
Bremsentyp: V-Bremse 

Felge: Aluminium 

Länge: 72 mm 

Schräge: 0° 

#300 949 01 


VE = 10/200 Paar 


Bremsschuhe 
Bremsentyp: V-Bremse 
Felge: Aluminium 
Länge: 70 mm 
Befestigung: asymmetrisch 


#292 883 00 1 Paar i. Polybeutel 
VE = 1/100 Paar 


www.pointbike.de 


Brake Pads CARTRIDGE 


All-weather + TÜV-GS tested 


Suitable for: brake shoe # 320 042 01 
Rim: Aluminium 

Length: 72 mm 

Taper: 0° 

# 320 043 01 Unit = 10/200 pairs 
Brake Shoes CARTRIDGE “ 
Brake type: V-Brake 

Rim: aluminium 

Length: 72 mm 

Taper: 0° 

# 300 949 01 


Unit = 10/200 pairs 


Brake Shoes 


Brake type: 
Rim: 

Length: 
Befestigung: 


# 292 883 00 


Unit = 1/100 pairs 


V-Brake 
aluminium 
70 mm 
offset 


1 pair per polybag 


